جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2164 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الوريث الاهلية للبنات 


206400 إبنينعيسرشيدنهني 0000 | 72 | 50 | 861 | 868 | تيع | mm‏ 
0202 | ينب علي شر سيد 0 | 55 | 61 | 8 | 5 | تيع | 255 00 
6033 إلطيةعليرضاحين 2 | 56 | 5 | 32 | 50 | o | uw‏ 
4 04 أإعتراءفلاجكتبقسم ‏ | 50 | 61 | 34 | 3 | سس | o‏ 
6055 إفضةعلي عشورطيل 2 | 68 | 67 | 5 | 65 | mm | mm‏ 
26076 | مریم تار عيسنسه 0 | 50 | 5 | 5 | M4‏ | سس ol‏ 
87 | هيقاء علي حسين ليف 0 | 64 | 57 | 54 | 6 | mm | mm‏ 


نسبةالنجاح 0( سا 


_ سشرعين | تبون | انون | «سيوت | اتسية وة 










برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


